
c 


準備 


o 


内容物を確認します。 

詳し<は、取扱説明書をご覧<ださし、。 


b 電池を入れます。 

2本の単3形アルカ IJ 電池またはニックル水素 
巧電池で動作します。電池カバーを取り外し、 
(+) (一）を間違えないよう I こ電池を入れてくだ 
さし、。 



の 


[電源]ボタンを後方にスライドします< 

与電源び入ります。 

-電源を切るときも同じ操作で切ることびでき 
ます。 

電源ボタン^ 


参考 


C 



自動電源 OFF について 

本製品を60秒間操作しないと液晶ディスプレイ 
び 0 FFI こなり、さら I こ120秒間操作びなし、と 
自動的に電源び切れます。 


ムービーを 撮る 


メモリカードを入れます。 

本製品には8〜 512 M バイトまでの SD >< fiJ — 
カードまたは8〜 128 M バイトの MMC カードを使用 
できます。 

本製品には 8 M バイトの SD >< fiJ —カードび 
添付されています。 



Q ストラップを取り付けます。 

①ストラップの小さい方の輪を、ストラップ 
-ホルダーに通します。 

◎ 大きい方の輪の端を、ルさい方の輪に通し 
てから引っ張のます。 



ムービーモード （液晶ディスプレイに 
W 41 が表示されている） になっている 
ことを確認します。 

a び表示されているときは、[厶ービー/力ラ 
切劃ボタン包/ぶを押してください。 


〇 


[次へ/解像度切替]ボタン^を押して 
フレームレートを設定しまず。 


〇 


〇 


[シャッター/セツト]ボタンを押します。 

^厶ービー撮影び開始されます。 



撮影を終了するときは、 
[シャッター/セット]ボタンを押します。 

与厶ービー撮影は終了します。 


メモリ容量 

撮影時間 

メモリ容量 

撮影時間 

8M バイト 

約!〜2分 

128M バイト 

約25〜45分 

16M バイト 

約3〜5分 

256M バイト 

約50〜90分 

32M バイト 

約6〜10分 

512M バイト 

約100〜180分 

64M バイト 

約12〜20分 


























































写真を撮る 


な [ムービー/カメラ切替]ボタン 
を押してカメラモードにします。 

与液晶ディスプレイ左上に力 ラモードアイコン 
〇 び表示されます。 

0 饮へ/解像度切割ボタンけを押して 
画質を設定します。 

下の〔画質]をご覧<ださい。 



@ [シャッター/カメラ]ボタンを押します。 

^写真撮影されます。 



画質 


アイコン 


国国国 

国国国 
■■■■■ 

国国国 

国国国 

国国国 

画質 

Fine 

High 

Low 

解像度 

2048 X 1536 

1600 X 1200 

640 X 480 

撮影枚数 (8 MB ) 

約12枚 

約20枚 

約120枚 


[次へ/解像度切替]ボタン®を押しま 
す。 も 

与押すごとに画質び、 Fine 一 High 一 Low 一 Fine … 
-と変化します。 


-の- 

献の吻 

田の® 



セルフタイマー 


の 頃る/セルフタイマー]ボタン 
を巧します 

与セルフタイマーアイコンび液晶ディス 
-プレイに表示されます。 


[シャッター/セツト]ボタンを押します。 

^10秒後に自動的にシャッターび切られます。 



Ci_3 W 必 

-IDI - も - 因 - 



_ ム~11~/^其を再生9る ) 

な [録画/巧生]ボタン （ g ) を押します。 

^現巧のが態び厶ービーモードの場合は 
•厶ービーデータび、力ラモードの場合は 
-写真データび表示されます。 

0 再生するデータを選択します。 

ボタンまたはボタン押して、 
再生したいデータを選択します。 

ムービーを再生する場合は、 
[再生/一時停止]ボタン W を押します。 

^再生び開始します。 

© ムービーを停止ずる場合は、[停止] 
ボタン广| ) を押します。 

再生び停止します。 


データを消去する ^ 


〇 [録画/巧生]ボタン （ g ) を押します。 

与現だのが態び厶ービーモードの場合は 
•厶ービーデータび、力ラモードの場合は 
-写真データび表示されます。 


〇 

〇 


消去するデータを選択しまず。 

^^^ボタンまたは〇 )ボタン押して、 
削除したいデータを選択します。 

[削除]ボタン®を押し、 
[シャッター/セツト]ボタンを押します。 


^データび消去されます。 


















































